
NOTA - Gli amplificatori G 1/140 e G 1/141 sono previsti per solo funzionamento con accumulatore tlpo auto (capacity minima 
50 Ah), rispettivamente a 12 oppure a 24 volt; non sono previsti per essi alimentatori a tensione alternata di rete. 

















